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Light on the common Claffics, to which I have con¬ 
fined this Examination, and which mud be my Ex- 
cufe for the Citations. I am, with great Refpeft, 

The Royal Society’.? 

and your moji obedient 

humble Servant, 

E. Latham. 


XV. Lumen Jujlrale Romae ohfervatum die 
1 7 Jan. An. 1740. a Didaco de Revillas, 
Ahhate Hieronym. C P. Math. c Prof. & 
R. S. S. 

C OELO undique nubilo, notoque vehementer 
flante, hora poft Meridiem 6*. rubefeens lumen 
inter gradus 45 & 55 amplitudinis ortiv.x auftralis 
apparebat. Maxima ejus fupra horizontem latitudo 
gradus circiter 9 aequabat. Parte tamen Coeli hori- 
zonti proxima ad unum circiter gradum obtenebrata 
fpatium fere parallelogrammum gradus 10 latum, 8 
altum luinini concedebatur 5 quod in fuprema parte 
magis, minus in ima fplendefcebat. Inter denfiores 
nubes altera fumme nigricans AB Tab. VI. Fig. 3. 
horizonti propemodum paraliela, fupra lumen, meri¬ 
diem verfus protendebatur. 

Poft horse femiftem vividius fenfim micabat fplen- 
dor; fenfimque iterum minuebatur: quod piuries 
ufque ad horam 9 obfervatum. Interim tenuis hori- 
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zonti itidem parallel* nubecula CD lumen a meri¬ 
dional! plaga interfecans, comparebar. Circa horam 
9 nubes alias ab orientali verfus meridionalem 
plagam paullatim procedentes fplendorem jam lan- 
guefeentem obtegebant: & circa horam 9 penitus 
extinguebant. Poft horam 12 largus imber deci^ 
debar. 

Barometrum toto hoc tempore ad altitudinem pol- 
licum Parifin. 27. 9 } confiftebat. Thermometrum 
mercuriale (quod in aqua ebulliente notat gr. o.; in 
nive vero falis communis duabus quintis partibus per- 
mixta, gr. 180) deftgnabat tunc temporis gr.. 141. 

Monemus interea lumen hocce nedum fplendidius, 
verum & eminentius vifum eodem tempore, & ad 
eandem plagam ab nonnullis Viterbio ad Urbem ac- 
cedentibus, acab aliis in Via Valeria (hoc eft, ad ori- 
entem Romas) quinto fupra vicefimum ab eadem 
urbe milliario iter facientibus. 


Corrigenda in Philof. Tranfaftions, N° 459, 
Page <546. Line 12. for ic° 02' 00 " read 10 

647. Line 7. for Oct. 28. read 27 Oft. 

648. Line 9. for I5 h 53' 4" read I5 h 55' 4". 
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